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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICE 


Date and time for opening of tender - 3 - 9 - 2011, 
12 Noon . 


No. S-3610 /2011. 

19th July 2011. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Government General 
Hospital, Kozhikode. 


Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2012 . 


DETAILS OF ITEMS 


Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Government General Hospital, Calicut- 32 . 


- 1. H .D . L . Cholestrol 4 x 30 / 4x10 - 8 kits . 
2 . Normal Control 4 x 5 — 3 kits . 
(For the Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer ) 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S - 3610 /11 . 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യുന്നവ സപ്ളെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Estimated Cost - 66, 500 . 


ഇനവിവരം 


E . M. D . 1 %. 

Price of tender plus S . T. cash only _ 400 +4 % VAT 
and 1 % cess on VAT. 


1. എച്ച്. ഡി. എൽ. കോളസ്ട്രോൾ 4 x 30/ 4 x 10 - 8 കിറ്റു 
കൾ. 


2. നോർമൽകൺട്രോൾ 4 X 5 - 3 കിറ്റുകൾ. 


Last date and time of close of sale of tender forms — 
1- 9- 2011, 3 p . m . 


Last date and time for receipt of tender - 2 - 9 - 2011 , 
5 p . m . 


- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറി നു മുകളിൽ 
നമ്പർ എസ്. 3610/ 2011 എന്ന്വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാ 
ണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 66,500 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 4 % വാറ്റ് നികുതി + 
1 % സെസ് വാറ്റ് നികുതിയിൻമേൽ. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 9 - 2011 വൈകിട്ട് 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
2 - 9- 2011 വൈകിട്ട് 5 മണി. 


NB : - ഓരോ കിറ്റിനും ഉപയോഗിച്ച് തീരുംവരെ 75 % 

ഷെൽഫ് ലൈഫ്ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ടെൻഡറുകൾ അയക്കുന്ന കവറി നു മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്2 / 3767/ 11/ HDS എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,385. 

ടെൻഡർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 9 - 2011, 3 മണി. 

ടെൻഡർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
5 - 9 - 2011, 5 മണി. 

- ടെൻ ഡർ തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 9 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെൻഡറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30 - 11- 2011. 
-- ടെൻഡർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ 
ണ്ട തു മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
Medical College Hospital, 

( Sd .) 
Kovoor, Kozhikode. 

Superintendent. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 - 9 - 2011 

12 മണി. 


ഉച്ചയ്ക്ക് 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 31- 3- 2012 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ വിലാസം - സൂപണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 
ആശുപതി, കോഴിക്കോട്. 


Government General Hospital , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 
No. S2-3767/ 11 / HDS. 

25th July 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 
Details of Items— EIA Kit for TFT ( 1 unit of T3, T4 , 

TSH kit for EIA containing 96 wells of EIA 
flat bottom microplate with required , 

reagent) — 75 kits. 
NB: — Every kit should have a minimum shelf life 75 % 

until consumption . 
Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S2/ 3767 /11/ HDS. 
- Price of tender (in duplicate) - S. T. Cash only/ Money 
Order - 1 ,385 

Date and time of close of sale of tender forms — 
3-9 -2011, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 5 -9- 2011, 5 p. m . 

Date and time for opening of tender - 6 - 9- 2011 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms — 30 - 11- 2011 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ സപ്ളെ ചെയ്യുന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ഇനവിവരം - ടി .എഫ്. ടി. ചെയ്യാനുള്ള ഇ . ഐ . എ . കിറ്റ്. 

(ടി3, ടി4, ടി. എസ്. എച്ച്. കിറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കണം 
96 വെത്സുള്ള അടിവശം പരന്ന മൈക്രോപ്ലേറ്റി 

നോ ടൊപ്പം ആ വ ശ്യ ത്തിനുള്ള റീ ഏജന്റും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം) - 72 കിറ്റ്. 


